DEVIL'S DREAM. | 


> New York , FIRTH & HALL, 1 kh ees 54" Р Е. 4 ón: , Р) 
2 PP Pes a 07 Sl 
ee Те оо | Pe, 4 q? 1 саи + в a, | 
A EOS П, 30 АРН БАИР ee? а DIT аг I ; 
у ге ет то A ее ЗА Ls е, 


VIVACE . А 4 Ф; 


SS 4—5 = ә | 4 | 


= 
jj ES E E. ETA, З TE 2 
eS | И = а п | || 1—1 _— н SS "E | 


20 > AE AAA A Pan ЕС А ГРЫ CMA 
Br ee 
86-4. TT IA m = і 


A 

| н мр «у } E 
N t 

N \ 
é | 


я A 
4 did 9 


х ‘ah e Te E: зам - Zu 5 


1 

Н 
ЖЕ 
? 
? 


А 5 


